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Gemeinbedar 
GYMNASIUM 


Sporthalle 
Gemeinbedarf 2. Bauabschnitt 
-Reservefläche- | 


TH 6.5m max. 





TH 10,0m max. 


Zur Zeit Spiel- und Bolzwiese 


Volksfestplatz 





Stadion 


++ N Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet! \ \ 
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